H 4 Ver 2.0 追補マニュアル 


この追補マニュアルでは、 H 4 Ve 「 2.日で追加/変更された機能について説明します。 
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本マニュアルの一部または全部を無断で複製/ 
転載することを禁じます。 


表巧用フォントの変更 


ディスプレイに表示されるフオント（文字）の 
サイズび大さくなりました。この変更に伴い、次 
に挙げるエフェクトタイプ名/パラメーター名 
び変更されました。 


■ PREAMP モジュールのエフェクトタイプ名 


Ver 1.X 

Ver 2.0 

BG CRUNCH 

BGcrunch 

TS+FD_CMB 

TS+FDcmb 

SD+MS_STK 

SD+MSstk 

FZ+MS_STK 

FZ+MSstk 

SuperBass 

SUP-BASS 

VO MICPRE 

VO MPRE 

AG MICPRE 

AG MPRE 

FLAT MPRE 

FlatMPRE 


■ EFX モジュールのエフェクトタイプ名 


Ver 1.x 

Ver 2.0 

RACK COMP 

RackComp 

RVS DELAY 

RvsDelay 


■エフェクトパラメーター名 


Ver 1.x 

Ver 2.0 

THRESHOLD 

THRSHOLD 

RESONANCE 

RESONANC 

FREQUENCE 

FREQ 

PRE DELAY 

PRE DLY 
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FORMAT 


田 e:ee:ee:eee hstop 
MENU 


SDHC 力ードへの巧応 


従来の SD カードに加え、大容量の SDHC カード 
にを対応可能となりました。これにより、操作 
可能な力ードのサイズび、最大 2 G 目から最大 4 G 目 
に拡張されました。操作可能なカードについて 
の最新情報はズームの Web サイト （ h け P :// 
www . zoom . co . jp ) をご参照ください。 

この変更に伴い、ファイル名/フォルダ名に使 
用可能な文字び、次のように制限されます。 

(スぺース）!#$%&'() + ,- 

01234已6789; = @ 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU 

VWXYZ [] へ _ ' 

abcdef 呂 hijklmnopqrstuvwxyzi 1~ 

これ iU 外の文字び名前に使われたファイル/フォ 
ルダは、動作対象がとなります。 


電池残量/録音可能時聞の表示 
(ステレオモードのみ） 


ステレオモードのトツプ画面に、電池の残量（電 
池で駆動している場合のみ）と、現在選ばれて 
いる録音フォーマツトで録音可能な残り時間び 
表示されるようになりました。 


電池の残量 録音可能時間 


電池の種類を指定する 
(ステレオモードのみ） 


ステレオモードのメインメニューに、電池の種 
類を指定する目 ATTERY 画面び追加されました。 
電池の残量をより正確に表示するために、次の 
要領で電池の種類を指定してください。 

7 . ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーの中央を巧してください。 

H 4 の各種設定を行ラメインメニューび表示さ 
れます。 


2 . ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" BATTERY " に合わせ、ジョグダイアル 
を}甲し込んでください。 

電池の種類を指定する目 ATTER 丫画面び表示 
されます。 


3 . ジョグダイアルを上下操作して、電池の種 
類として " ALKALI " (アルカリ/オキシ 
ライド電池を使用ずる場合）または" Ni - 
MH " (ニッケル水素電池を使用ずる場合) 
を選んでください。 

設定を変更すると即座にその設定び有効にな 
ります。 


田 e:ee:ee:eee 
_ BATTERY 


■STOP 



田 e:ee:ee:eee 阻 HSTOP 


IfileI^STE—BBB .uuav 


fml 


..1.二み.. 


[ h ^ [-00：23：45j 
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4 . 設定び終わった5 [ MENU ] キーの中央を 
繰り返し巧して、ステレオモードのトップ 
画面に戻ってください。 


ステレオ信号をモノラル録音す 
る（ステレオモードのみ） 


必要ならば、内蔵マイク/外付けマイクまたは 
外部機器から入力されるステレオ信号を、モノ 
ラルで録音することびでさます。ナレーション 
や効果音など、録音した素材をモノラルソース 
として扱いたいとさに便利です。 

7 . ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーを下 （INPUT MENU ) に}甲してくだ 
さい。 

入力の各種設定を行うI NPUT メニューび表示 
されます。 



2,ジョグダイアルを上下操作して力ーソルを 
"MONO MIX " の項目に合わせ、ジョグタ’ 
イアルを}甲し込んでください。 

モノミックス機能のオン/オフ切り替えび行 
えるよラになります。 



3 . ジョグダイアルを上下操作して " ON " を 
表示させ、ジョグダイアルを巧し込んでく 
ださい。 

モノミックス機能びオンになります。 

4 . ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を巧してください。 

5 . 録音操作を行ってください。 

内蔵マイクまたは [INPUT 1]/[INPUT 2] 端 
テから入力されるステレオ信号びミックスさ 
れ、ステレオファイルの L/R チヤンネルに同 
じ信号び録音されます（下図参照)。 


HINT 

•上記の操作で作成されたファイルには、 
" MON 日- xxx . wav " または " MON 日- xxx.mp3" 
(XXX = 000〜 999) というファイル名が付け 
られ、ステレオモード用のフォルダに収納され 
ます。 

-上記の変更内容は、ステレオモード共通の設定 
として保存されます。 
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低音をカツトする 
(ステレオモードのみ) 


入カソースから低音をカットする□ーカットフィ 
ルター機能び追加されました。風による雑音や 
ボーカ U ストのポップノイズ（パピプぺポの破 
裂音）び目立つとさは、 iU 下の操作で□ーカッ 
トフィルターをオンにしてください。 

7 . ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーを下 （INPUT MENU ) に}甲してくだ 
さい。 

入力の各種設定を行う INPUT メニューび表示 
されます。 

2 . ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" L 0 CUT " の項目に合わせ、ジョグダイ 
アルを巧し込んでください。 

□ーカットフィルターのオン/オフ切り替え 
び行えるようになります。 

田 e:ee:ee:eee hstop 
INPUT MENU 

感 I 扁 厂 

OFF OFF > OFF 


数値 

カツトオフ周波数 

OFF 

なし 

1 

80 Hz 

2 

9扫 Hz 

3 

1 ]5 Hz 

4 

133 Hz 

已 

]50 Hz 

巨 

168 Hz 

7 

] 扫已 Hz 

8 

203 Hz 

9 

220 Hz 

10 

237 Hz 


4 . ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を}甲してください。 


HINT 

上記の変更内容は、ステレオモード共通の設定 
として保存されます。 


3. ジョグダイアルを上下操作して、□ーカッ 
トフィルターのカットオフ周波数り氏音の 
カットび始まる周波数）を1〜10の数値 
で設定し、ジョグダイアルを巧し込んでく 
ださい。 

数値び小さいほどカットオフ周波数び下びり、 
低い周波数びカットされます。それぞれの数 
値び対応するカットオフ周波数は、次の通り 
です。 
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□e ： ee ： ee：eee istop 

MENU 


WAV ファイルを MP 3 ファイル 
に変換する 
(ステレオモードのみ） 


ステレオモードで録音した WAV ファイルを、後 
から MP 3 ファイルに変換することびでさます。 
MP 3 ファイルは、 WAV ファイルに比べてサイ 
ズび極端にルさいので、録音内容をインターネッ 
卜で公開したり、電子メールに添付して送りた 
いとさなどに便利です。 

NOTE 

変換処理は、使用するカードや録音フォーマッ 
卜などの条件により、録音時間と同程度の時間 
がかかることがあります。実行にあたっては、 
AC アタ’プターから電源を供給することをお勧め 
します。また、この処理を行うためにはカード 
に空さ容量が必要です。 

7 . ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーの中央を巧してください。 

H 4 の各種設定を行ラメインメニューび表示さ 
れます。 


2 . ジョグダイアルを上下操作して力ーソルを 
" FILE " に合わせ、ジョグダイアルを}甲し 
込んでください。 

録音ファイルの操作に関連する項目を選ぶ、 
円 LE メニューび表示されます。 


3 . ジョグダイアルを上下操作して力ーソルを 
" MP 3 ENCODE " に合わせ、ジョグダイ 
アルを}甲し込んでください。 

変換元となる WAV ファイルを選ぶ MP 3 
ENC 日 DE 画面び表示されます。 


4 . ジョグダイアルを上下操作して変換元の 
WAV ファイルに力ーソルを合わせ、ジョ 
グダイアルを}甲し込んでください。 

新たに作成される MP 3 ファイルのビットレー 
卜 （ MP 3 ファイルの]秒間あたりの情報量を 
表す数値）とファイル名を指定する画面に切 
り替わります。 


5 . ビットレートを変更ずるには、ジョグダイ 
アルを上下操作して力ーソルを BIT の欄に 
合わせて、ジョグダイアルを}甲し込んでく 
ださい。 

ビットレートの数値び変更可能になります。 
ジョグダイアルを上下操作して、次の中から 
ビットレートを選び、ジョグダイアルを巧し 
込んでください。 

参選択可能なビットレート 

48、已6、64、80、96、112、 ] 28、 ] 60、 
]92、224、2己6、320 ( kbps)、VBR 


ビットレートび大さいほど、高い音質び得ら 
れます。なお 、 VBR (Variable Bit Rate ) は、 


MP3 ENCODE 

…且 STE-eee 

[叫 lEHHEELI 


MP3 ENCODE 


^STE-000. WAV 
STE-eei. WAV 
STE-ee2. WAV 
STE-e の . WAV 


FILE MENU 


RENAME 

DELETE 

SIZE 

►MP3 ENCODE 
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FORMAT 


田 e:ee:ee:eee hstop 
MENU 


情報量に応じてビットレートび変化する方式 
です。この方式を使えば、なるべく音質を落と 
さずに、ファイルサイズを最小限に抑えるこ 
とび可能です。 

6 . ファイル名を変更するには、ジョグダイア 
ルを上下操作してカーソルを NAME 欄の 
ファイル名に合わせ、ジョグダイアルを巧 
し込んでください。 

カーソルの表示びな<なり、文字の下に下線 
び表示されます。この状態でファイル名の変 
要び行えるようになります。 

下線び表示されたら、 H 4 オペレーションマニ 
ュアルの P 47 の名前変更の手順に従って名前 
を変更してください。 

7. MP 3 ファイルへの変換を実行するには、ジ 
ョグダイアルを上下操作して画面下の 
"0 K " に力ーソルを合わせ、ジョグダイア 
ルを}甲し込んでください。 

変換処理び始まります。処理中は、画面に 
"Please Wait " と表示され、処理び完了した 
ら ■■ Complete !" と表示された後で、手順3の 
ファイル選択画面に戻ります。 


オートレコーディング機能を利 
用する（ステレオモードのみ） 


オートレコーディング機能は、録音の開始/終 
了を自動化する機能です。これを利用すれば、入 
力信号び一定レベルを越えたとさに録音を開始 
し、一定レベルより下びってから一定時間び過 
ざたとさに録音を終了でさます。会議やインタ 
ビューなどで、会話のある部分だけを録音した 
いとさなどに便利です。 

オートレコーディング機能を利用するには、次 
のように操作します。 

h ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーの中央を押してください。 

H 4 の各種設定を行うメインメニューび表示さ 
れます。 


NOTE 

保存先のフォルダに既に同じファイル名がある 
と、 I'his file name already exists !" と表示さ 
れます。この場合はジョグダイアルを押し込ん 
で手順目の画面に戻り、ファイル名を変えてから 
ちう一度操作してください。 

8 . ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を繰り返し押してく 
ださい。 


とジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
"AUTO RECORDING " に合わせ、ジョグ 
ダイアルを巧し込んでください。 

オートレコーディング機能に関する各種設定 
を行う AUTO REC 日 RDING 画面び表示され 
On 9 〇 


AUTO RECORDING 

み妄 1 • 尸 ' X/RE [ 左 Uof 


ISTRRTI ISTRRT LUI I 日 TOP LULI 


この画面で設定可能な項目は、次の通りです。 
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• START (スタート） 

オートレコーディングを開始します。 

参 START LV (スタートレべル） 

オートレコーディングを開始する基準レべ 
ルを設定します。 

参 STOP LVL (ストップレベル） 

レコーディングを自動終了するオートス 
トップ機能の基準レベルを設定します。 

• AUT 0 STP けートストップ） 

オートストップ機能のオン/オフ切り替え 
と、録音を終了するまでの秒数を設定しま 
す。入力信号びストップレベルより下びっ 
た後で、ここで指定した秒数び経過すると、 
録音び終了します。 

3. スタートレベルを設定するには、ジョグダ 
イアルを上下操作してカーソルを 
"START LV " に合わせ、ジョグダイアル 
を巧し込んでください。 

画面上に、入力信号を表示するレベルメーター 
び現れ、現在設定されているスタートレベル 
び▼の マークで 表示されます。 

この画面び表示されている間 、 [LINE 
日 UTPUT ]/[ PH 日 NES ] 端テから入力信号を 
モニターでさます。 


AUTO 

REC START LVL 

が!川 J 




-HB 

-EH - 旧 - B □ 


レベルメーターで入力信号を監視しなびら、 
ジョグダイアルを上下操作してスタートレべ 
ルを最適な値に設定してください。設定び終 
わったら、ジョグダイアルを押し込むと、 
AUTO RECORDING 画面に戻0ます。 


4 . ストップレベルを設定するには、ジョグダ 
イアルを上下操作して力ーソルを "STOP 
LVL " に合わせ、ジョグダイアルを}甲し込 
んで< ださい。 

START LEVEL のときと同じように、入力信 
号のレベルメーターび表示され、現在設定さ 
れているストップレベルび▼のマークで確認 
でさます。 

ジョグダイアルを上下操作してストップレべ 
ルを最適な値に設定し、ジョグダイアルを巧 
し込んで AUTO RECORDING 画面に戻って 
ください。 

5 . 才ートストップ機能を有効にするには、 
ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
"AUTO STP " に合わせ、ジョグダイアル 
を}甲し込んでください。 

AUTO STP の設定値び変更可能となります。 
ジョグダイアルを上下操作して、次の設定値 
の中から1つを選び、ジョグダイアルを押し込 
んで 、 AUTO RECORDING 画面に戻って<だ 
さい。 


OFF 

オートストップ機能び無効です 
(手動で録音を解除します)。 

0 S 6 C 

入力信号びストップレベルを下 
回った瞬間に、録音び終了します。 

1 〜已 s 白 c 

入力信号びストップレベルを下 
回った後で]〜已秒経過してから、 
録音び終了します。 


6 . 才ートレコーディングを開始するには、 
ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" START " に合わせ、ジョグダイアルを押 
し込んでください。 

画面に入力信号のレベルメーターび現れ、 
"Wait For Signal ..." と表示されます。この画 
面は、オートレコーディングの待機状態に入つ 
たことを示しています。 
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田 e:ee=ee:eee iirec 
W ait For Signal... 



HI[ THRESHOLD ： -IE. DdE ： 


この状態で入力信号びスタートレベルを越え 
ると、録音び開始され、画面上に録音中のファ 
イル名び表示されます。 


田 e:ee:ee:eee *rec 

■ "H 

1 STE-001 .wav* 





-HH 

-己 H -1 己 - E □ 

MIE 

THRESHOLD:-l 己 .DdE 


録音中のファイル名 

NOTE 

この画面び表示されている間、 [ REC ] キーと 
[ MENU ] キ ー!；> (がの操作は受け付けなくなりま 
す。 

オートストップ機能をオンに設定されていると 
さは、信号レベルびストップレベルより下びつ 
た瞬間に（または一定時間び経過したところで） 
録音び終了し、オートレコーディングの待機状 


態晒面に "Wait For Signal ..." と表示されま 
す）に戻ります。 


HINT 

-たとえオートレコード/オートストップ機能が 
オンに設定されていてち、手順7の最初の画面で 
[ REC ] キーを巧すと、即座に録音が開始されま 
す。また、録音中にちう一度 [ REC ] キーを押す 
と、即座に録音が終了します。 

-オートレコーディングの待機状態に戻った後 
で、信号がスタートレべルを越えると、新規ファ 
イルが作成され、新しい録音が始まります。 

/• ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を繰り返し巧してく 
ださい。 
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FORMAT 


FILE MENU 


田 e:ee=ee:eee istop 
MENU 


ファイルを 2 つに分割する 
(ステレオモードのみ） 


Ver 2.日では、ステレオモードで録音したフアイ 
ルを任意の位置で2つに分割でさるようになり 
ました。例えば、ライブ演奏を連続録音した後 
で、曲ごとに分割したいとさなどに使用します。 


NOTE 

分割処理は、使用するカードや録音フォーマッ 
卜などの条件により、録音時間と同程度の時間 
がかかることがあります。実行にあたっては、 
AC アタ'プターから電源を供給することをお勧め 
します。また、この処理を行うためには力ード 
に空さ容量が必要です。 

7. ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーの中央を巧してください。 

H 4 の各種設定を行ラメインメニューび表示さ 
れます。 


2 . ジョグダイアルを上下操作して力ーソルを 
" FILE " に合わせ、ジョグダイアルを}甲し 
込んでください。 

録音ファイルの操作に関連する項目を選ぶ、 
円 LE メニューび表示されます。 


3. ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" DIVIDE " に合わせ、ジョグダイアルを}甲 
し込んでください。 

分割するファイルを選択する画面に切り替わ 
ります。 


4. ジョグダイアルを上下操作して分割したい 
フアイルにカーソルを合わせ、ジョグダイ 
アルを巧し込んでください。 

分割位置を指定する画面に切り替わります。画 
面上部には現在位置び時間表示され、画面下 
部にはファイル内のおおまかな現在位置を表 
す八サミのアイコンび表示されます。 

現在位置 


ファイル内の大まかな現在位置を表すアイコン 

5. [ MENU ] キーを使って、現在位置を分割し 
たい箇所まで移動してください。 

上記の画面び表示されている間、 [ MENU ] キー 
を使って、現在位置を次のよラに移動でさま 
す。 


参 [ MENU ] キーを上 ( Ml ) に押す 

再生/停止を行います。 

参 [ MENU ] キーをち （140 に押す 

現在位置を]秒単位で前に移動します。 


FILE DIVIDE 

^STE-eee. wav 
STE- eei. WAV 
STE—082. WAV 
STE-e の . WAV 


田 e:ee:e 且 ： eee hstop 
_ FILE DIVIDE_ 

— ^ お _^ 

► 丽 iehheel ] 


E 

D 

o 

c 

E HE 
T ED 
EE I 
LZ3V 
EIPI 
DSMD 


GE 

lo 

DN 

Ro 

EEOR 

LDCT 

loEE 
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• [ MENU ] キーをち （ W ) に押す 

現在位置を]秒単位で後に移動します。 


HINT 

尼、要ならばトップ画面のようにジョグダイアル 
を上下操作してカーソルを目的のおに合わせ、 
該当するおの単位で□ケートする事ち巧能です。 

6 . 分割したい位置に到達した 5 H 4 を停止し、 
ジョグダイアルを上下操作して "0 K " に 
カーソルを合わせてか5、ジョグダイアル 
を巧し込んでください。 

"Are You Sure ?" と確認のメツセージび表示 
されます。 


田 e:ee:e 且 ： eee 


■STOP 


Are Vou Sure? 


idiuide] [crhceli 


► 丽 [ehheel] 


7 . ジョグダイアルを上下操作して " DIVIDE " 
にカーソルを合わせ、ジョグダイアルを}甲 
し込んでください。 

処理中は、画面に " Please Wait " と表示され、 
処理び完了したら " Complete !" と表示され 
た後で、手順3のファイル選択画面に戻ります。 


STE-001A.WAV 



分割位置より 
前のファイル 


分割位置より 
後のファイル 


STE-001B.WAV 


なお、上記の操作を行ったとさに、同じフォル 
ダ内に同じ名前のファイルびある場合、ファ 
イル名を変更するように促す画面び表示され 
ます。"日ぐにカーソルを合わせてジョグダイ 
アルを巧し込んでファイル名を変更するか、 
" CANCEL " にカーソルを合わせてジョグダイ 
アルを巧し込み、分割操作を中止してくださ 
い。 


HINT 

手順目、7で " CANCEL " にカーソルを合わせ、 
ジョグダイアルを押し込むと、操作を中止して 
1つ前の画面に戻ります。 

8 . ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を繰り返し}甲してく 
ださい。 


Comp I ete ! 


STE-e の . WAV 


このとさ、元のファイル名の最後に A (分害临 Z 
置より前）と目（分割位置より後）を付けた新 
規ファイルび、ステレオモード専用フオルダ 
に作られます。 
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FORMAT 


田 e:ee=ee:eee istop 
MENU 


フアイルを化のレベルを持ち上 
ばる（ノーマライズ） 


ノーマライズとは、ファイル内部の最大レベル 
び Od 目（音び歪まない範囲の最大値）になるよ 
ラに、ファイル全体のレベルを底上げする機能 
です。録音済みファイルのレベルび低すざたと 
さに使ラと便利です。 



♦ ノ-マラィズ 


NOTE 

ノーマライズ処理は、使用するカードや録音 
フォーマットなどの条件により、録音時間と同 
程度の時間びかかることがあります。実行にあ 
たっては、 AC アダプターから電源を供給するこ 
とをお勧めします。 

7 . ステレオモードのトップ画面で、 [ MENU ] 
キーの中央を巧してください。 

H 4 の各種設定を行ラメインメニューび表示さ 
れます。 


をジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" FILE " に合わせ、ジョグダイアルを巧し 
込んでください。 

録音ファイルの操作に関連する項目を選ぶ、 
円 LE メニューび表示されます。 


3 . ジョグダイアルを上下操作してカーソルを 
" NORMALIZE " に合わせ、ジョグダイア 
ルを}甲し込んでください。 

ノーマライズ処理するファイルを選択する画 
面に切り替わります。 


4 . ジョグダイアルを上下操作してノーマライ 
ズ処理したいファイルにカーソルを合ね 
せ、ジョグダイアルを巧し込んでください。 

"Are You Sure ?" と確認のメツセージび表示 
されます。 


5 •ジョグダイアルを上下操作して 
" NORMAUZE " に力ーソルを合わせ、ジョ 
グダイアルを}甲し込んでください。 

ノーマライズ処理中は "Please Wait " と表示 
されます。処理び終わったらしばらくの間 


Are Vou Sure? 


rHDHHLIZEl ICHHCEL] 

STE-e の . WAV 


FILE NORMALIZE 


^STE-eee. wav 
STE- eei. WAV 
STE—082. WAV 
STE-e の . WAV 


FILE MENU 


SIZE 

MP3 ENCODE 
DIVIDE 

A 

j 

mORMALIZE 

T 




GE 

lo 

DN 

Ro 

EEOR 

LDCT 

loEE 
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" Complete " と表示された後で、手順3の画 
面に戻ります。 




Comp 1 ete ! 


STE-e の . WAV 



HINT 

"NORMAUZE" の代わりに "CANCEL" にカー 
ソルを合わせ、ジョグダイアルを押し込むと、操 
作を中止して1つ前の画面に戻ります。 

包ステレオモードのトップ画面に戻るには、 
[ MENU ] キーの中央を繰り返し巧してく 
ださい。 

NOTE 

ノーマライズ処理が行えるのは、 WAV ファイル 
に限ります。 


USB 才ーデイオインターフエー 
ス動作時に入力信号をオフにす 
る 


H 4 を US 目オーディオインターフェースとして 
使用するとさに、入力信号をオフにでさるよう 
になりました。 

これを行うには、 H 4 をオーディオインターフェー 
スとしてパソコンに認識させます（詳しい操作 
手順は、 H 4 オペレーションマニュアル P 8 日〜 
81をご参照ください）。次にジョグダイアルを 
上下操作して" INPUT " にカーソルを合わせ、ジョ 
グダイアルを巧し込みます。 



この状態で、入力信号の種類を選択でさるよう 
になりますので、ジョグダイアルを上下操作し 
て" OFF " (入力をオフ）に力ーソルを合わせ、ジヨ 
グダイアルを巧し込みます。 


NOTE 

"INPUT" が "OFF" の間、 "LEVEL" や "TUNER" 
の設定画面に入ることがでさません。これらの 
機能を利用するには、 "INPUT" を" OFF" 

に設定してから再度操作してください。 


4トラックモードのプ□ジェク 
卜の互換性 


Ve 「2 .日日 iU 降の H 4 で作成した4トラックモード 
のプ□ジェクトは Ver ] .4 日じ(前の H 4 では正しく 
認識でさません。 

この問題を解決するためには、プ□ジェクトの 
フオルダ (PROJx X X) を、一度パソコンへと 
コピーしてください。次に、 SD カード上に記録 
されているプ□ジェクトのフオルダを削除しま 
す。最後に、パソコンから SD カードヘプ□ジェ 
クトのフオルダを書さ戻してください。 
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